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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 


MINISTERO DELLA SANITÀ 


Autorizzazione all’immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Solexa» 


(Estratto del decreto AIC/UAC n. 486 del 4 agosto 2000) 


TITOLARE AIC: PFIZER ITALIANA SPA, con sede legale e domicilio fiscale in BORGO SAN MICHELE Di 
LATINA (LT), STRA DA STATALE 156 KM 50, CAP 04010, Italia, Codice Fiscale 00196300959, 


CONFEZIONE AUT ORIZZATE, N. RI AIC E CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELL' ART. 8, COMMA 
10, DELLA LEGGE N. 537/1993: 


Confezione ‘100 ME: 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO? PVe TRASPARENTE/ ACLAR 
AIC n° 034625069/M di base MOI, 110PKF (nt base 32) 


Confezione: 100 ME: 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO /PVC OPACO/ ACLARO 
AIC n° 034625208/M (in DIse du. 110PPS (in base 233 | | 


Confezione: 100 Me 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINTO/ PVC 

AIC n° 034625347/M (in base 10) 110PU3 (in base: 32) 

Forma Farmaceutica: capsule rigide 00 RCA | | 
Classificazione ai sensi della L537/93; legge 662/97. e Delibera CIPE 30 gennaio 1997; art.29 
della Legge 23 dicembre 1999 n.488: Classe A nota 66: Il prezzo massimo di cessione al Servizio. 
Sanitario Naziona' ‘e derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 32.303 (prezzo 
ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo. al” pubblico definito in base alle quote di spettanza alla 
distribuzione di cui allo schema allegato alla Delibera CIPE richiamata è di L.53. 300. ld VA 
inclusa). Modalità di prescrizione. ai sensi del DL539/92: «Ricetta Ripetibile.. | 
COMPOSIZIONE: 1 CAPSULA | | 

Principio Attivo: CELECOXIB 100 MG i 

Eccipienti: LATTOSIO MONQIDRATO 149,7 MG: SODIO LAURIL SOLFATO 8,1 MG; POVIDONE K 30 
6,8 MG: CROSCARNELLOSA\SODICA 2,7 MG: MAGNESIO STEARATO 2,7 MG; 

Componenti l'involucro gelatinoso GELATINA, DIOSSIDS DI TITANIO dl 

l'inchiostro contiene: INDIGOTINA E132 e, 
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i Confezione: 200 M&; 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR e 
AIC n° 034625463/M (in base 10) 110PXR (in base 32) - | 
Forma Farmaceutica: ae rigide: 


Confezione: 200 MG 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINTO/ PVC opaco/ ACLAR 
AIC n° 034625602/M (in base 10) HORSS (in base 27) 


eine 200 MG 20 CAPSULE RIGIDE: IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 

AIC n° 034625741/M (in base 10) 110Q6F (in pes 32) 

Forma Farmaceutica: capsule rigide | © “al 

Classificazione ai sensi della L537/93; lia 662/97 e Delibera CIPE 30 gennaio 1997; art.29 

della Legge 23 dicembre 1999 n.488: Classe A nota 66 : Il prezzo massimo di cessione al Servizio 

Sanitario Nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 32.303 (prezzo: 
ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico. definito in base alle quote di spettanza. alla. 
distribuzione di cui allo schema allegato alla Delibera CIPE.richiamata è di L.53. 300 @d VA 

inclusa). Modalità di prescrizione ai sensi del DL539/92: Ricetta Ripetibile.. 

COMPOSIZIONE: 1 CAPSULA. > 

Principio Attivo: CELECOXIB 200 MG. 

Eccipienti: LATTOSIO MONOIDRATO 49 8 MG; SODIO L'AURIL SOLFATO 8, 1 MG: POVIDONE K 30 6,7 
MG; CROSCARMELLOSA SODICA 2,7 MG: MAGNESIO STEARATO 2,7.MG: | 

Componenti l'involucro gelatinoso GELATINA, DIOSSIDO.DI TITANIO EI7I, 

Ninepiostro contiene: OSSIDO DI FERRO G GIALLO EI72* Sap ta 


Îl prezzo così fissato resta valido per un anno a dedorrere dalla data di Dubbione del seni decreto 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana‘e dovrà comunque essere rivisto nel caso in cui il vo ume 
di vendite dell'intero principio attivo superi.67,1 miliardi di fatturato calcolato sul presso al pubblico ed è 
n alia SIE alla verifica dell'accorgio& sottoscritto dall' azienda. e 


Sono altresì duran 22016 le seguenfì infezioni: con melesindi composizione 6 ed citi 

Classificazione ai sensi della L.537/93; legge 662/97 e Delibera CIPE 30 gennaio 1997; art. 29 
— della legge 23 dicembre 1999 n° 488 Classe C Modalità di Ro ai sensi del DL 939/9d: 
| Ricetta Ripetiblle: : 


| Confezione: 100 Me 2 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER a ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ ACLAR . 
AIC n° ‘034625018 ‘M (in base 10) HOSPO (in base 32) ag i 


| "dati: 100 ME 6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINTO/PVC TRASPARENTE/ ACLAR 
AIC n° 034625020/M (in base 10) 110PHW (in base 32). #5 
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Confezione: 100 ME 10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/ PVC ‘TRASPARENTE/ ACLAR 
da AIC n° 034625032/M Mai base 10) 110PJ8 n base 32). 


Confezione: 100 Me: 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE) ACLAR 
AIC n° ‘034625044/M (in base 10) i N (inb base 32): | 


Coniione: ‘100 ME 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTÉR ALLUMINIO/ PVC TRASPARENTE/A ACLAR 
AIC n° 034625057/M (in. base 19). 110PKI (in base 32) Cd i 


| confezione: 100 ME 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ ACLAR 
AIC n° 034625071 Gi M (in base 10) 110PKH Mn in 32). ai 


| E 100 ME 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVE TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034625083/M Su base co 110PKV dol base 32) a a | | | 


1 Confezione: 100 Me 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINTO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
ATC n° ° 034625095/M M Gn base 10) 110PL7 Gin b base 32) 


onice: 100 ME: 10x10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTEÉ ALLUMINTO/ PVC TRASPARENTE/ ACLAR | 
6 n° 034625107 'M (in base 10) 110PLM (in Pose 32) a 


| PARTA, 100 ME: 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINTO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034625119, M (in base 10) LIOPLZ (inbase Sal 


Conféiiona: 100 MC: 10X50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVE TRASPARENTE/ACLAR 
ATC n° 034625121/M Ginb base 10) 110PM1 Mi gin base 230) i 


; ‘Confezione: 100 ME: 5oxi CAPSULE RIGIDÈ IN BLISTER ALLUMINTO/PVC TRASPARENTE/? ACLAR 
n AIC n° 034625133 !M du base 19), AIQGME Sla base 32) 


Confezione: 100. MG 100X1 CAPSULE RIGIDE IN | BLISTER ALLUMINTO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034625145 ‘M din base 10) LIOPMT (in base Is | 


t Confezione: 100 Me 2 CAPSULE RIGIDE : IN BLISTER ALLUMENTO/PVE O oPaco/ ACLARO 
AIC n° 034625158 ‘M Ni base 10) AO (in base: 32) 


| Confezione: 100 ME CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINTO/PVC OPACO/ACLAR NE 
AIC n° 034625160) !M (in base 10) 110PN8 (in base 32). » 


Confezione: ‘100 Me 10 CAPSULE RIGIDE IN BLÎSTER ALLUMINTO/PVE OPACOLACLAR. 
AIC n° 034625172/M (in base 10) 110PNN (in base 32) 


7-9-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 209 


Confezione: 100 MC 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034625184/M (in base 19) 110PPO (in base 32) 


Confezione: 100 Mt 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ ACLAR 
AIC n° 034625196/M (in base 10) 110PPD (in base 32) 


| Confezione: 100 ME 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACOVACLAR 
AIC n° 034625210/M (in base 10) 110PPU (in base 32) 


Contelicne: 100 ME: 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
. AIC n° 034625222/M Uro base 230) 110PQ6 (in base 32) 


Confezione: 100 MC 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINÉO/PVC OPACO/ ACLAR 
AIC n° 034625234/M (in base 10) MOFRE (in base 32) 


Confezione: 100 MC 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034625246/M (in base 10) 110PQY (in base 32) 


Confezione: 100 MC 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC.OPACO/ACLAR 
AIC n° 034625259/M (in base 10) 110PRC (in base 32) | 


Confezione: 100 ME. 10X50 CAPSULE RIGIDE IN.BLISTER ALLUMINTO/PVC OPACO/ACLAR 
ui n° 034625261/M (in base 10) 110PRF (inbase 32) | 


Confezione: 100 ME: 50X1 CAPSULE RIGIDE/IN BLISTER ALLUMINIO/PVG ORACOE ACLAR - 
AIC n° 034625273/M (in base 10) -110PRT (in base Da 


Confezione: 100 ME 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
ARS n° 034625285/M (in base 10) 110PS5 (in base 32) 


Confezione: 100 MC 2 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034625297/M (in base 10) L1OPSK (in base 32) 


Confezione: 100 MC 6 GAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034625309/M si base 10) 110PSX (in base 32) | 


Confezione: 100,MC 10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVE 
AIC n° 0346253t1,M (in base 10) 110PSZ (in base 32) 
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Confezione: 100 M6 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVE. 
AIC n° 034625323/M (in base FAO LIOPTC (in base 530) 


Confezione: 100 MC 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
ATC n° 034625335/M (in base 10) 1IOPTR (in base 32). 


| Confezione: 100 ME 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/ die 
— AIC n° 034625350/M (in base 00 110PU6 (in base 32) 


Confezione: 100 MC 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC > 
AIC n° 034625362/M (in base 10) 110PUL (in base 32) 


Confezione: 100 MG 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034625374/M (in base 10) 110PUY (in base 32) | 


Confezione: 100 ME 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034625386/M (in base 10) 110PVB (in base 32) 


Confezione: 100 ME: 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC. 
AIC n°  034625398/M (in base 10) LORO (in base 32) 


Confezione: 100 ME 10X50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/ PAS 
AIC n° 034625400/M in Dese 10) 110PVS (in base 55 | 


Confezione: 100 ME BOX1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034625412/M (in base 10) 110PWA (in base 32) | 


" Confezione: 100 ME 100X1 CAPSULE/RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC — 
ATC n° 034625424/M (in base 10)<L10PWI (i base 32) : 


| Confezione: 200 MG 2 CAPSULÉ RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/ PVC TRASPARENTE/ ACLAR 
ATC n° 034625436/M (in baseW10) NOE (in base 32) 


Confezione: 200 MG 6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/ PVC TRASPARENTE/ ACLAR 
AIC n° 0IR0S2IZ/A1 (in/base 10) 110PX8 (in base 32) . 


| "coneniane: 200 Mt; 10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ ACLAR 
AIC n° 034625451 IM (in base 10) 110PXC (in base 32) ; 
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Confezione: 200 MG 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034625475/M (in PESO 110PY3 (in base 32) : 


Confezione: 200 O MG 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/ PVC TRASPARENTE/AGLAR 
AIC n° 034625487/M (in base lo) 110PYH di base 32) 


Confezione: 200 MG 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINTO/ PVC TRASPARENTE/ ACLAR 
‘AIC n° 034625499/M (in base 10) 110PYV (in base 32) | 


| Confezione: 200 Mt 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/ PVC TRASPARENTE/ ACLAR 
AIC n° 034625501/M (in base 10) 110PYX din base 32) 


| Confezione: 200 M( 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVG TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034625513 'M (in base 10) 110PZ9 (in b base i 


Confezione: 200 M(; 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINTO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034625525/M {in base 10) 110PZP (în base sa 


Confezione: 200 MG 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ ACLARO 
AIC n° 034625537/M (in base 10) 110Q01 (in base 32) 


Confezione: 200 Mt 10x50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/ PVC TRASPARENTE/A ACLAR 
AIC n° 034625549/M (in base 10) 110Q0F (in base 32) | 


Confezione: 200 M6 50X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ ACLAR 
AIC n° a in base 10) 110Q0J (in base 32) 


Confezione: 200 Mt; 100X1 CAPSULE RIÉIDÈ IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ ACLAR, 
_ AIC n° 034625564/M (în base 10) 110Q0W din base 39) 


Confezione: 200 MG 2 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ ACLARO 
AIC n° 03400990010 in base 10) 110Q18 (in base 32) 


Caniddione: 200 MG 6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034625588/M (im.base 10) 110QIN (in base da 


ti 


| Confezione: 200 MG 10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC C OPACO/ACLAR 
AIC n° 034625590/MXin base 10) 110Q1Q (in base 32). 


Confezione: 200 MG 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINTO/PVE OPACO/ACLAR 
AIC n° 034625614/M (in base 10) 110Q26 (in base 32) 


10 
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Confezione: 200 M& 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/ PVC OPACO/ ACLAR 
AIC n° 034625626/M (in base 10) 110Q2U (in base 32) 


| Confezione: 200 MG 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVG OPACO/ACLAR 
AIC n° 034625638/M (in base 10) pa (in base 32) 


Lu: 200 MG 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINTO/PVC OPACO/ACLAR 
ATC n° 034625640/M (in base 10) 110Q38 (inbase 32) | 


Confezione: 200 M& 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVÒ OPACO/ACLAR 
_ AIC Di 034625653/M (in base tO) MOGSP (in base 3A 


Confezione: 200 MG 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINTO/PVC OPACO/ACLAR 
| ATC n° 034625665/M (in base 10) 110Q41 (in base 32) 


Confezione: 200 MG 10X30. CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ ACLAR i 
AIC n° 034625677/M (in base 10) 10Q4F (in base 32) / 


Confezione: 200 M6& 10X50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC SOS: ACLAR 
te n° 034625689/M din base 10) 110Q4T (in base 32) 


Confezione: 200 M& 50X1 CAPSULE RIGIDE IN-BLÎSTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034625691/M (in base 10) 110Q4V (1 base 32) 


Confezione: 200 M& 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINTO/PVC OPACO/ ACLAR | 
_AIC n° 034625703/M Lu base 10) odor ù base 32) 


Confezione: 200 Ml; 2 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/ PVC 
AIC n° 034625715 'M (in base 10) 110Q5M (in base 9 


Confezione: 200 MG 6 CAPSULÈ RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC | 
AIC n° 034625727/M in base10) 110Q5Z (in base 32) 


| Confezione: 200:M& IO°CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINTO/PVC 
AIC n° 034625739/M pri base 10) 110@6C (in base 32) | 5 


Confezione: 200 MG 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINTO/PVC 
| AIC n° i i (in base 10) MORBO Na: base 32) 


cs Jr 
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Confezione: 200 Ml 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034625766/M (in base 10) 110Q76 (in basé 32) 


Confezione: 200 M& 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034625778/M (in base 10) 110Q7L (in base 32) | 


Confezione: 200 M& 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034625780/M (in base 10) 110Q7N (in base 32) 


Confezione: 200 MG 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034625792/M (in base 10) 110Q80 (in base 32) | 


Confezione: 200 M& 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034625804/M (in base 10) 110Q8D (in base 30) 


Confezione: 200 MG 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC | 
ATC n° 034625816 /M (in base 10) 110Q8S (in base 32) 


Confezione: 200 Mt; 10X50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034625828/M (in base 10) 110Q94 (in base 32) 


Confezione: 200 MG 50X1 CAPSULE RIGIDEAN>BLISTER ALLUMINIO/ PVC 
AIC n° 034625830/M cin base 10) 110Q96\(inbase 32) 


Contezione: 200 MG 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034625842/M (in base 10) 110Q9L (in-base 32) 


PRODUTTORE 
PRODUZIONE 
Searle & Co Caguas Porto Rico 


CONFEZIONAMENTO 
Searle Division of Monsanto pic Morpeth UK 
Monsanto France.S4 Division Searle Evreux Francia 
Heinrich Mack Nachf.Gmbh & Co Illertissen Germania 
Unipack Ltd Shotgare Wickford UK 
Unipack Ltd Westhc o UK 

— CONTROLLO 
Searle Division of Monsanto plc Morpeth UK 
Heinrich Mack Nachf GmbH & Co  Illertissen Germania 


INDICAZIONI TERAPEUTICHE: 
Trattamento sintomatico dell'osteoartrosi e dell'artrite e 


Decorrenza di efficacia del decreto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


00A12112 


ssa e 
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Autorizzazione all’immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cimetidina» 


(Estratto del decreto AIC/UAC n. 487 del 4 agosto 2000) 


i TITOLARE AIC: FAGEN S.R.L., con sede legale e domicilio fiscale in | ORIGGIO - VARESE VA) S.S. 233 
(VARESINA) KM20,5, Italia, Codice Fiscale 10928780153. 


CONFEZIONI: 


Confezione: 40 COMPRESSE FILMRIVESTITE 200 MG 
 AIC.n° 034221061/MG (in base 10) 10NCOS (in base 32): 
Forma Farmaceutica: Compressa rivestita con film | 
Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C 
Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta. Ripetibile 
COMPOSIZIONE: 1 COMPRESSA 
Principio Attivo: CIMETIDINA 200 MG | 
Eccipienti: POLIVINILPIRROLIDONE (K25) 8,33 MG; SODIOAMIDO GLICOLATO 11,2 MG; CELLULOSA 


MICROCRISTALLINA 58,37 MG; SILICE COLLOIDALE ANIDRA 0,7 MG: MAGNESIO STEARATO. 14 
.MG; OPADRY Y-1-7000 3 MG 


Confezione: 60 COMPRESSE FILMRIVESTITE 200 MG 

AIC n° 034221073/MGfin base 10) 10NCOK (in base 32) 

Forma Farmaceutica: Compressa rivestita con film | 

Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: c 

Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta A RIREHDIO 

COMPOSIZIONE: 1COMPRESSA 

Principio Attivo: CIMETIDINA 200 MG 

Eccipienti: POLIVINILPIRROLIDONE (K25) 8,33 MG; SODIO AMIDO GLICOLATO 11,2 MG; CELLULOSA 

MICROCRISTALLINA 58,37 MG: SILTCE SORCQIDALE ANIDRA 0,7 MG: MAGNESIO STEARATO 1A 
‘ MG: OPADRY Y-1-7000 3 MG 


Confezione: 50 COMPRESSE FILMRIVESTITE 400 MG 

AIC n° 034221085/Mifin base 10} 10NCOX (in base 32) 

Forma Farmaceutica: Compressarivestita con film 
Classificazione ai sensi della 1537/93 D. M. del 5 Luglio 1996: G 


Modalità di prescrizione ‘ai sensi DL539/92: Ricetta Roe 

COMPOSIZIONE: -1 COMPRESSA 

Principio Attivo: CIMETIDINA 400 MG 

Eccipienti: POLIVINILPIRROLIDONE (K25) 16,67 MG: SODIO AMIDO GLICOLATO 22,4 MG; 
CELLULOSA MICROCRISTALLINA 116,72 MG; SILICE COLLOIDALE ANIDRA 14 MG; MARNI 
STEARATO:2;81 MG; OPADRY Y-1-7000 11 MG 


cca 
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Confezione: 30 COMPRESSE FILMRIVESTITE 800 MG 

AIC n° 034221097/Mfin base 10) 10NC19 (in base 32) 

Forma Farmaceutica: Compressa rivestita con film 

Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C 

Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta Ripetibile 

COMPOSIZIONE: 1 COMPRESSA 

Principio Attivo: CIMETIDINA 800 MG 

Eccipienti: POLIVINILPIRROLIDONE (K25) 33 ,33 MG; SODIO AMIDO GLICOLATO 36, 8 MG: 
CELLULOSA MICROCRISTALLINA 42,97 MG; SILICE COLLOIDALE ANIDRA 2,3 MG: MAGNESIO . 
STEARATO 4,6 MG; OPADRY Y-1-7000 14 MG 


Confezione: 50 COMPRESSE FILMRIVESTITE 800 MG 
AIC n° 034221109/Mfin base 10) 10NCIP (in base 32) 
Forma Farmaceutica: Compressa rivestita con film 
Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: CC. 
Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta Ripetibile © 

COMPOSIZIONE: 1COMPRESSA 

| Principio Attivo: CIMETIDINA 800 MG 
Eccipienti: POLIVINILPIRROLIDONE (K25) 33,33 MG: SODIO AMIDO GLICOLATO 36,8. MG: i 
CELLULOSA MICROCRISTALLINA 42,97 MG: SILICE COLLOIDALE ANIDRA 2,3 MG; MAGNESIO 
STEARATO 4,6 MG; OPADRY Y-1-7000 14 MG | 


PRODUTTORE 
Multipharma BV 
Gennenschapspolderweg 28 1382 GR Weesp OL ANDA 


Oppure 


Laboratorio Normal- Produtos FarmaceuticgS Ss. vi 
Alto de Forte Casaia de Mem 
Martins. 
2735 RIO de MOURO 
PORTOGALLO 


| CONFEZIONAMENTO: 
Modipack BV 
Nieuwgraff 121 
Diuven (NL) 6921 RL 


INDICAZIONI TERAPEUTICHE: 

CIMETIDINA è usata in caso di: 

‘ulcere dello stomacevo dell'intestino 

prevenzione delle ulcere ricorrenti dello stomaco e dell'intestino 

irritazione esofagea da lieve a moderatamente grave 
‘ sindrome di Zollinger-Ellison (una malattia in cui una siii di acidi gastrici causa la formazione 
di ulcere nello stome.co e nel duodeno. 


Decorrenza di efficacia del decreto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


00A12113 


>; 4 — 
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Autorizzazione all’immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Artilog» 


(Estratto del decreto AIC/UAC n. 488 del 4 agosto 2000) 


TITOLARE AIC: Pharmacia & Spr 3A con sede legale e domicilio fiscale in Milano Via R, Koch 1.2 


CONFEZIONI AUT ORIZZATE, N. RI AICE CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELL ART. 8, COMMA 
10, DELLA LEGGE N. 537/1993: 


‘Confezione: 100 MC 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASEARENTE/ ACLAR 
AIC n° 034622062/M (in base 10) 110LMG dn base 32) 


Confezione: 100 MC: 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVÉ OPACO/ACLAR 
AIC n° 034622201 'M (in base 19), Lei (in base A 


Confezione: 100 MC: 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034622340/M (in base 10) 110LW4 (in base 32) 
Forma Farmaceutica: capsule rigide | PA 
Classificazione ai sensi della L537/93; legge 662/97‘ Delibera CIPE 30 gennaio 1997: art.29 
della Legge 23 dic2mbre 1999 n.488: Classe A nota 66 Il prezzo massimo di cessione al Servizio 
Sanitario Naziona!e derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 32.303 (prezzo 
ex-factory, IVA «asclusa). Il prezzo al pubblico, definito in base alle quote di spettanza alla 
distribuzione di cui allo schema allegato alla Delibera CIPE richiamata è di L.53.300 (IVA 
inclusa). Modalità di prescrizione ai sensi del DL539/92: Ricetta Ripetibile. 

— COMPOSIZIONE: 1CAPSULA 
Principio Attivo: CELECOXIB 100 MG 
Eccipienti: LATTOSIO MONOIDRATO 149,7 MG; SODIO LAURIL SOLFATO 8,1 MG; POVIDONE I 30° 
6,8 MG: CROSCARNELLOSA SODICA 277 MG; MAGNESIO STEARATO 2,7 MG: 
Componenti l'involucro gelatinoso GELATINA, DIOSSIDO DI TITANIO E171, 

l'inchiostro contiene: INDIGOTINA E132, 


Confezione: 200 Mt 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ ACLAR i 
. AIC n° 034622466/M e base 10) L1OLMO2 dn base 32) | 


ca 
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Confezione: 200 M& 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ ACLARO 
AIC n° 034622605/M (in base 10) 110M4F (in base 32) | 


Confezione: 200 M& 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 

AIC n° 034622744/M (in base 10) 110M8S (in base 32) 

Forma Farmaceutica: capsule rigide | SI : 
Classificazione ai sensi della L537/93; legge 662/97 e Delibera CIPE 30 gennaio 1997; art.29 
della Legge 23 dicembre 1999 n.488: Classe A nota 66 : Il prezzo massimo di cessione al Servizio 
Sanitario Naziona!e derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito-in L. 32.303 (prezzo 
ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle ‘quote di spettanza alla 
distribuzione di cui allo schema allegato alla Delibera CIPE richiamata è di L.53.300 {VA 
inclusa). Modalità di prescrizione ai sensi del DL539/92: Ricetta Bingttbile. | 
COMPOSIZIONE: 1CAPSULA 

Principio Attivo: CELECOXIB 200 MG 

Eccipienti: LATTOSIO MONOIDRATO 49, 8 MG: SODIO LAURIL SOLFATO 8 3 MG; POVIDONE K 30 6,7 
MG; CROSCARMELLOSA SODICA 2,7 MG; MAGNESIO STEARATO\2,7 MG: 

Componenti l'involucro gelatinoso GELATINA, DIOSSIDO DI TITANIO E171, 

l'inchiostro contiene: OSSIDO DI FERRO GIALLO E172 


Il prezzo così fissato resta valido per un anno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente dec *eto 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dovrà comunque essere rivisto nel caso in cui il vo ume 
di vendite dell'intero principio attivo superi 67,1 miliardi di fatturato calcolato sul prezzo al pubblico e 
comunque soggetto cilla verifica dell'accordo sottoscritto dall'azienda. | 


Sono altresì autorizzate le seguenti confezioni con medesima composizione ed officine. 
Classificazione ai sensi della L. 537/93;‘tegge 662/97 e Delibera CIPE 30 gennaio 1997; art. 29 
della legge 23 dicembre 1999 n. 488/Classe C; Modalità di prescrizione ai sensi del DL 539/92: 
Ricetta Ripetibile. i | RE 


Confezione: 100 ME 2 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ ACLAR | 
Ac n° 034622011/M (in base 10)A1TOLKV (in base 32) 


Confezione: 100 MC 6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 

AIC n° 034622023/M (in base 10) 110LL7 (in base 32) 

Confezione: 100 MC 10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ ACLAR 
 AIC n° 034622033/M in base 10) 110LLM (in base 32) 


Confezione: 100-MÉ: 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/ PVC TRASPARENTE/ ACLAR 
AIC n° 034622047/M (in base 10) 110LLZ (in base 32) 


e. ile 
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Confezione: 100 ME: 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/ PVC TRASPARENTE/ ACLASS 
AIC n° 0340220900 (in base 10) 110LM2 dh base 32) 


bai 100 ME: 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTÈR ALLUMINIO/PVC : TRASPARENTE/ ACLAR 
AIC n° Al, (in base 10) 110LMU (in base 32) 


Confezione: 100 ME 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ ACLAR 
AIC n° 034622086/M (in base 10). LOLNO (in base 32) — 


Confezione: ‘100 ME 100 CAPSULE. RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034622098/M din base 10) 110LNL di base 32) 


Confezione: 100 MC 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO? PVC TRASPARENTE/ ACLAR 
_ AIC n° 034622100 'M (in base 10) 110LNN (in base 32) 


| Confezione: 100 MC 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/ PVC TRASPARENTE/ ACLAR 
AIC n° 034622112,'M (in base 10) MORO (in base 32) _< 


Confezione: 100 ME 10X50 CAPSULE RIGIDE IN I BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034622124 'M (in base 10) L10LPD (in base 32) 


Confezione: 100 MG 50X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR | 
AIC n° 034622136/M (in base e 110LPS (in base 32) 


| Confezione: 100 MÉ 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER.ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ ACLAR 
AIC n° 034622148 'M (in base sa) 110LQ4 (in base 32) 


Confezione: 100 Me 2 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/ PVC OPACO/ ACLAR 
AIC n° 034622151) M a base 10) 110LQ7 (in base a; 


Confezione: 100 MC 6 CAPSULERIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034622163 "M (in base 10) 110LQM (in base 39) 


Confezione: 100,MC- 10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINTO/PVC OPACO/ ACLAR 
AIC n° 034622175’M (imbase 10) MOLO (in base 32) 


Confezione: 100 M6&20 (CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINTO/PVG OPACO/ ACLAR 
AIC n° 034622187 /M (in base 10) 110LRC (in base 32) 


scs Pu 


Confezione: 100 ME 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n 034622199 'M (in base 10) LIOLRR (in base” 32) a 


Confezione: 100 Me: 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINTO/PVC OPACO/AGLAR 
AIC n° 034622213 “M do base 10) 110LS5 (in base sa 


Confezione: 100 ME: 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC oPACO/ ACLAR 
AIC n° 034622225/M (in base 10) 110LSK (in base “03 


Confezione: 100 MC. 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINTO/PVG OPACO/ACLAR — 
AIC n° 034622237/M (in base so) 110LSX (in base 32) | ! i 


Confezione: 100 ME 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINTO/PVE OPACO/ACLAR 
AIC n° O9SSSCRARAA (in base 10) 110LT9 (in base 32) 


— Confezione: 100 ME 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ATCUMINIO/PVE G OPACO/ ACLAR 
AIC n° 034622252/M (in base 10) 110LTD Cin base 32) Cc 


Confezione: 100 ME 10x50 ) CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034622264/M (in base 249) 110LTS (în base AL 


Confezione: 100 ME: 50X1 CAPSULE RIGIDE IN'BLISTER ALLUMINTO/PVE OPACO/ACLAR 
AIC n° ° 034622276/M (in base 09) 110LU4 (in base 32) 


Confezione: 100 MC: 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINTO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034622288/M (in base 10) LIQUUI (in base 32) 


‘Confezione: 100 M6 2 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
ATC n° 034622290/M (in base 10) TIOLUL (in base 32) 


Confezione: 100 ME 6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034622302/M (in 2é “e de, 110LUY Via base 32) 


Confezione: ‘100 ME 10.CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° bia 'M dii base 10) L1OLVB ue base 32) 


Confezione: 100 ME 20 CAPSULE RI SIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034622326/M cin base 10) 110LVQ (in base 39) dn 


= {= 
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Confezione: 100 MC: 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034622338/M (in base sa 110LW2 (ine base 32) 


Confezione: 100 MG 50.CAPSULE RIGIDE? IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034622353/M Cin base 10) 110LWK SA POSE 96): 


| Confezione: 100 MC 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034622365/M (in base 10) 110LWX (in base 32) 


Confezione: 100 MC 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC- 
ATC n° 034622377/M (in base 10) 110LX9 (in base 32) 


Confezione: 100 MG: 10X10 CAPSULÉ RIGIDE IN BLISTER ALLUMINTOYPVC : 
| AIC n° 034622389/M (in base 10) 110LXP (in base 32) ù 


Sira 100 M€ 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINTO/PVC 
AIC n° 034622391/M i base 10) 110LXR (in base 32) 


Confezione: 100 ME 10X50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC | 
AIC n° 034622403/M (in base 10) 110LY3 (in base 37 


Confezione: 100 ME BOX1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/ PVC 
AIC n° SoRoScnia 'M (in base 10) 110LYH (in base 32) 


Confezione: 100 ME 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINTO/ PVC, 
AIC n° 034622427/M (in base i 110LYV ua base SL 


Confezione: 200 MG 2 CAPSULE RIGIDETN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
— AIC n° 034622439/M (in base 10) 41OLZ7 (in base 32) 
Confezione: 200 MG 6 CAPSULE RÉGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR I 


AIC n° 034622441/M (in base®t0) t1OLZ9 (in base sa 


Confezione: 200 MG& 10 GAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/ PVC TRASPARENTE/ ACLAR 
| AIC n° 034920494 (in base n) 110LZQ (in base 32) 


Confezione: 200 M(; 30 CAPSULE RICDE IN ELISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR ; 
AIC n° 034622478/M (in base 10) 110MOG (in base 32) 


19 
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Confezione: 200 MG 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINTO/PVC TRASPARENTE/ ACLAR 
- AIC n° 034622480/M (in base 10) 110MOJ (in base 32) 


Confezione: 200 Mt 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ ACLAR 
AIC n° 034622492/M (in base 10) 110MOW (in base 32) 


Confezione: 200 M& 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ ACLAR 
AIC n° 034622504/M (in base 10) 110M18 (in base 32) 


Confezione: 200 M6& 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034622516‘M (in base 10) 110MÎN (in base 32) 


Confezione: 200 MG ; 1OX10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIOYPVC TRASPARENTE/ACLAR 
 AIC n° 034622528/M (in base 10) 110M20 (in base 32) 


Confezione: 200 M(& 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR. 
AIC n° 034622530/M (in base 10) 110M22 (in base 32) ; GA. 


Confezione: 200 M6& 10X50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER'ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR. 
AIC n° 034622542/M (in base 10) 110M26 (in base 32) | 


Confezione: 200 M& 50X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034622555/M (in base 10) 110M2V (in base;32) 


Confezione: 200 M(5 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ ACLAR 
AIC n° 034622567/M (in base 10) 110M37 (in base 32) 


. Confezione: 200 M&5 2 CAPSULE RIGIDE TN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034622579/M (in base 10) 110M3M (in base 32) 


Confezione: 200 MG 6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034622581/M (in base 10) 110M3P (in base < 


| Confezione: 200 Mi 10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/ PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034622593/M (in base 10) 110M41 (in base 32) 


CL) 


Confezione: 200 M(X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ ACLAR 
AIC n° 034622617/M (in base 10) 110MA4T (in base 32) | 


Confezione: 200 M& 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034622629/M (in base 10) 110M55 (in base 32) 


20 
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Confezione: 200 M& 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034622631/M (in base 10) 110M57 (in base 32) 


Confezione: 200 MG 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ ACLAR 
AIC n° 034622643/M (in base 10) 110M5M (in base sa) 


Confezione: 200 MG 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° "923022090 M (in base 10) 110M60 (in base 32) 


‘Confezione: 200 Mt 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034622668/M (in base 10) 110M6D (in base 32) 


Confezione: 200 MG 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034622670/M (in base 10) 110M66 (in base 32) - 


Confezione: 200 MG 10X50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034622682/M (in base 10) 110M6U (in base 32) 


Confezione: 200 M& 50X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER'ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034622694/M (in base 10) 110M76 (in base/32) | 

Confezione: 200 M( 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034622706/M (in base 10) 110M7L (in base'32) | 


Confezione: 200 MG 2 CAPSULE RIGIDE IN BLÎSTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034622718/M (in base 10) 110M7Y (în base 32) 


Confezione: 200 MG 6 CAPSULE RIGIDE/IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034622720/M dl base 10) HOM80 (in base 32) 


Confezione: 200 MG 10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINTO/PVC 
AIC n° 034622732/M ii base 10) 110M8D (in base 32) 


Confezione: 200 Mt 30 chEIULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
. AIC n° 034622757/MXinsbase 10) 110M95 (in base 32) 


Confezione: 200 MG 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034622769/M (in base 10) 110M9K (in base 32) 


A, 
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Confezione: 200 M& 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
| AIC n° 034622771/M (in base 10) 110M9M (in base 32) I 


Confezione: 200 M6 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034622783/M (in base 10) 110M9Z (in base do) 


Confezione: 200 Mt 100 CAPSULE RIGIDE IN ELISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034622795/M (in base 10) 110MBC (in base 32) 


Confezione: 200 M6& 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° SORA (in base 10) 110MBR (in base 32) 


Confezione: 200 MG 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034622819/M (in base 10) 110MC3 (in base 32) 


Confezione: 200 MG 10X50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034622821/M (in base 10) 110MC5 (in base 32): 


Confezione: 200 MG BOXI CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034622833/M Lu base 10) 110MCK (in base 32) 


Confezione: 200 M&5 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034622845/M (in base 10) 110MCX (in base/32) | i 


PRODUTTORE 
PRODUZIONE e 
Searle & Co Caguas orto Rico 


CONFEZIONAMENTO. 

Searle Division of Monsanto plc Morpeth UK 
Monsanto France Sr. Division Searle Evheux Francia 

Heinrich Mack Nachf Gmbh & Co Illertissen Germania 

Unipack Ltd Shotgae Wickford Uk 

Unipack Ltd Westhcughton UK 


CONTROLLO el 
Searle Division of Monsanto pic Morpeth UK. 
‘ Heinrich Mack Nachf-GmbH & Co Illertissen Germania 


INDICAZIONI TERAPEUTICHE: 
Trattamento sintomatico dell'osteoartrosi e dell'artrite reumatoide 


Decorrenza di efficacia del decreto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


00A12114 


SE og SI 
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Autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano «Celebrex» 
(Estratto del decreto AIC/UAC n. 490 del 4 agosto 2000) 


TITOLARE AIC: MONSANTO ITALIANA S.P.A., con sede legale e domicilio fiscalenin PESCHIERA 
BORROMEO - MILANO (MI), VIA WALTER TOBAGI, 8, Italia, Codice Fiscale 00798570156. 


CONFEZIONI AUTORIZZATE, N.RI AIC E CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELL' ART. 8, COMMA 
10, DELLA LEGGE N. 537/1993: 


Confezione: 100 MG 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034624066/M (in base 10) 110NL2 (in base 32) 


Confezione: 100 MG 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVG OPACO/ACLAR 
AIC n° 034624205/M (in base 10) 110NQF (in base 32) 


Confezione: 100 MG 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 

AIC n° 034624344/M (in base 10) 110NUS (in base 32) 

Forma Farmaceutica: capsule rigide 

Classificazione ai sensi della L537/93; lena 662/97 ‘e)Delibera CIPE 30 gennaio 1997; art.29 
della Legge 23 dicembre 1999 n.488: Classe A nota 66} Il prezzo massimo di cessione al Servizio 
Sanitario Nazionale derivante dalla contrattazione:dell'azienda è stabilito in L. 32.303 (prezzo 
ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico. definito in base alle quote di spettanza alla 
distribuzione di cui allo schema allegato alla Delibera CIPE richiamata è di L. 53.300 (IVA 
inclusa). Modalità di prescrizione ai sensi del'DL539/92: Ricetta RIPENBINE, 

COMPOSIZIONE: 1CAPSULA 

Principio Attivo: CELECOXIB 100 MG 

Eccipienti: LATTOSIO MONOIDRATO 149,7 MG; SODIO LAURIL SOLFATO 8,1 MG: POVIDONE K 30 
6,8 MG; CROSCARMELLOSA SODICA 2,7MG: MAGNESIO STEARATO 2,7 MG; 

Componenti l'involucro gelatinoso: GELATINA, DIOSSIDO DI TITANIO E171, l'inchiostro contiene: 
INDIGOTINA,E132 ; SOS 


. Confezione: 200 MG 20 CAPSULE,RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034624460/M (in base\10) 110NYD (in base 32) 


= sa 
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Confezione: 200 MG 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034624609/M (in base 10) 110P31 (in base 32) 


Confezione: 200 MG 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 

AIC n° 034624748/M (in base 10) 110P7D (in base 32) 

Forma Farmaceutica: capsule rigide | | 

Classificazione ai sensi della L537/93; legge 662/97 e Delibera CIPE 30 gennaio 1997; art.29 
della Legge 23 dicembre 1999 n.488: Classe A nota 66 : Il prezzo massimo di cessione al Servizio 
Sanitario Nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito-in L. 32.303 (prezzo 
ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla 
distribuzione di cui allo schema allegato alla Delibera CIPE richiamata è di L. 53.300 (IVA 
inclusa). Modalità di prescrizione ai sensi del DL539/92: Ricetta Ripetibile. 

COMPOSIZIONE: 1CAPSULA 

Principio Attivo: CELECOXIB 200 MG 

Eccipienti: LATTOSIO MONOIDRATO 49,8 MG; SODIO LAURIL SOLFATO 8,1 MG; POVIDONE K 30 6,7 
MG; CROSCARMELLOSA SODICA 2,7 MG: MAGNESIO STEARATO 2,7 MG; 

Componenti l'involucro gelatinoso: GELATINA, DIOSSIDO (DI TITANIO E171, l'inchiostro contiene: 
OSSIDO DI FERRO GIALLO E172 CA 


Il prezzo così fissato resta valido per un anno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dovrà Comunque essere rivisto nel caso in cui il volume 
di vendite dell'intero principio attivo superi 67,1 miliardi di fatturato calciolato sul prezzo al pubblico ed è 
comunque soggetto alla verifica dell'accordo sottoscritto dall'azienda. 


Sono altresì autorizzate le seguenti confezioni con medesima composizione ed officine. 
Classificazione ai sensi della L. 537/93;.tegge 662/97 e Delibera CIPE 30 gennaio 1997; art. 29 
della legge 23 dicembre 1999 n. 488 Classe C; Modalità di prescrizione ai sensi del DL 539/92: 
Ricetta Ripetibile. 


Confezione: 100 MG 2 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034624015/M (in base 10) X410NJH (in base 32) 


Confezione: 100 MG 6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034624027/M (in base 10) 110NJV (in base 59) 

Forma Farmaceutica: capsule rigide 

COMPOSIZIONE: 1CAPSULA 

Principio Attivo: CELECOXIB 100 MG 


Confezione: 100 M6.10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034624039/M (in base 10) 110NK7 (in base 32) 


Ro), AE 
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Confezione: 100 MG 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034624041/M (in base 10) 110NK9 (in base 32) 


Confezione: 100 MG 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034624054/M (in base 10) 110NKQ (in base 32) 


Confezione: 100 MG 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034624078/M (in base si 110NLG (in base 39) 


Confezione: 100 MG 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ ACLAR 
AIC n° 034624080/M (in base 10) 110NLJ (in base 32) 


Confezione: 100 MG 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/SYC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034624092/M (in base 10) 110NLW (in base 32) 


Confezione: 100 MG 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034624104/M (in base 10) 110NM8 (in base 32) 


Confezione: 100 MG 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034624116/M (in base 10) 110NMN (in base 32) 


Confezione: 100 MG 10X50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ ASERA 
AIC n° 034624128/M (in base 10) 110NNO (in base 32) 


Confezione: 100 MG 50X1 CAPSULE RIGIDE IN,BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034624130/M (in base 10) 110NN2 (in’base 32) 


Confezione: 100 MG 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034624142/M (in base 10) 1LONNG (in base 32) 


Confezione: 100 MG 2 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034624155/M (in base 10). 110NNV (in base 32) ; 


Confezione: 100 MG 6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034624167/M (in-base 10) 110NP7 (in base 32) 


Confezione: 100 MG 1OCAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034624179/M (in base 10) 110NPM (in base 32) 


=D 


7-9-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 209 


Confezione: 100 MG 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034624181/M (in base 10) 110NPP (in base 32) 


Confezione: 100 MG 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034624193/M (in base 10) 110NQI (in base 32) 


Confezione: 100 MG 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034624217/M (in base 10) 110NQT (in base 32) 


Confezione: 100 MG 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ ACLAR 
AIC n° 034624229/M (in base 10) 110NR5 (in base 32) 


Confezione: 100 MG 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034624231/M (in base 10) 110NR7 (in base 32) 


Confezione: 100 MG 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034624243/M (in base 10) 110NRM (in base 32) 


Confezione: 100 MG 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034624256/M (in base 10) 110NSO (in base 32) 


Confezione: 100 MG 10X50 CAPSULE RIGIDE IN*BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034624268/M (in base 10) 110NSD ((intbase 32) 


Confezione: 100 MG 50X1 CAPSULE RIGIDÉ IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034624270/M (in base 10) 110NS6G (in base 32) 


Confezione: 100 MG 100X1 CAPSULERIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034624282/M (in base 10) 0110NSU (in base 32) 


Confezione: 100 MG 2 CAPSULÈ RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034624294/M (in'baSe 10) 110NTE (in base 32) 


Confezione: 100 MG 6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034624306/M)(in base 10) 11ONTL (in base 32) 


Confezione: 100 MG 10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034624318/M (in base 10) 110NTY (in base 32) 
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Confezione: 100 MG 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034624320/M (in base 10) 110NUO (in base 32) 


Confezione: 100 MG 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034624332/M (in base 10) 11ONUD (in base 32) 


Confezione: 100 MG 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034624357/M (in base 10) 110NV5 (in base 32) 


Confezione: 100 MG 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034624369/M (in base 10) 110NVK (in base 32) 


Confezione: 100 MG 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034624371/M (in base 10) 110NVM (in base 32) 


Confezione: 100 MG 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034624383/M (in base 10) 110NVZ (in base 32) 


Confezione: 100 MG 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTERALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034624395/M (in base 10) 110ONWC (in base 32) 


Confezione: 100 MG 10X50 CAPSULE RIGIDE IN BEESTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034624407/M (in base 10) 110NWR (in base 32) 


Confezione: 100 MG 50X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034624419/M (in base 10) 110NX3-(in base 32) 


Confezione: 100 MG 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034624421/M (in base 10)}C110NX5 (in base 32) 


Confezione: 200 MG 2 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034624433/M (in base-10) 110NXK (in base 32) 
Confezione: 200 MG 6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034624445/M (in base 10) 110NXX (in base 32) 


Confezione: 200 MG 10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034624458YM (in base 10) 110NYB (in base 32) 


a a 
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Confezione: 200 MG 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034624472/M (in base 10) 110NYS (in base 32) 


Confezione: 200 MG 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034624484/M (in base 10) 110NZA4 (in base 32) 


Confezione: 200 MG 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034624496/M (in base 10) 110NZIJ (in base 32) 


Confezione: 200 MG 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034624508/M (in base 10) 11ONZW (in base 32) 


Confezione: 200 MG 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034624510/M (in base 10) 110NZY (in base 32) 


Confezione: 200 MG 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034624522/M (in base 10) 110POB (in base 32) 


Confezione: 200 MG 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER'ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034624534/M (in base 10) 110POQ (in base 32) 


Confezione: 200 MG 10X50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034624546/M (in base 10) 110P12 (in base 32) 


Confezione: 200 MG 50X1 CAPSULE RIGIDE IN'BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034624559/M (in base 10) 110P1H (in base 32) 


Confezione: 200 MG 100X1 CAPSULE REGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034624561/M (in base 10) 110PîK (in base 32) 


Confezione: 200 MG 2 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034624573/M (in base/10)110P1X (in base 32) 


Confezione: 200 MG 6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034624585/M (if bàse 10) 110P29 (in base 32) 


Confezione: 200 MGA0\CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034624597/M(in base 10) 110P2P (in base 32) 


Confezione: 200 MG 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034624611/M (in base 10) 110P33 (in base 32) 


e, 


7-9-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 209 


Confezione: 200 MG 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034624623/M (in base 10) 110P3H (in base 32) 


Confezione: 200 MG 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034624635/M (in base 10) 110P3V (in base 32) 


Confezione: 200 MG 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034624647/M (in base 10) 110P47 (in base 32) 


Confezione: 200 MG 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034624650/M (in base 10) 110P4B (in base 32) 


Confezione: 200 MG 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034624662/M (in base 10) 110P4Q (in base 32) 


Confezione: 200 MG 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034624674/M (in base 10) 110P52 (in base 32) 


Confezione: 200 MG 10X50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034624686/M (in base 10) 110P5G (in base 32) 


Confezione: 200 MG 50X1 CAPSULE RIGIDE IN.BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034624698/M (in base 10) 110P5U (in'base 32) 


Confezione: 200 MG 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034624700/M (in base 10) 110P5W (in base 32) 


Confezione: 200 MG 2 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034624712/M (in base 10) MOP68 (in base 32) 


Confezione: 200 MG 6 CAPSULE:RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034624724/M (in base-10) 110P6N (in base 32) 


Confezione: 200 MG 10 GAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034624736/Mdinbase 10) 110P70 (in base 32) 


Confezione: 200 MG730 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034624751/M (in base 10) 110P7H (in base 32) 


Da 
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Confezione: 200 MG 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034624763/M (in base 10) 110P7V (in bas@ 32) 


Confezione: 200 MG 650 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034624775/M (in base 10) 110P87 (in base 32) | 


Confezione: 200 MG 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034624787/M (in base 10) 110P8M (in base 32) 


Confezione: 200 MG 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034624799/M (in base 10) 110P8Z (in base 32) 


Confezione: 200 MG 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIOZPVC 
AIC n° 034624801/M (in base 10) 110P91 (in base 32) 


Confezione: 200 MG 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034624813/M (in base 10) 110P9F (in base 32) 


Contedione: 200 MG 10X50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034624825/M (in base 10) 110P9T (in base 32) 


Confezione: 200 MG 50X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER/ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034624837/M (in base 10) 110PB5 (in base 32) 


Confezione: 200 MG 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034624849/M (in base 10) 110PBK (in base 32) 


PRODUZIONE 
Searle & Co Caguas Porto Rico 


CONFEZIONAMENTO 

Searle Division of Monsanto plc Morpeth UK 
Monsanto France SA Division Se@rlè Evreux Francia 
Heinrich Mack Nachf Gmbh &.Co Illertissen Germania 
Unipack Ltd Shotgate Wickford UK 

Unipack Ltd Menia UK 


CONTROLLO 
Searle Division of Monsanto plc lodi UK 


Heinrich Mack Nachf GmbH & Co Illertissen Germania 


INDICAZIONI TERAPEUTICHE: | 
Trattamento/sintomatico dell'osteoartrosi e dell'artrite reumatoide 


Decorrenza di efficacia del decreto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


00A121L1 
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Autorizzazione all’immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Artrid» 


(Estratto del decreto AIC/UAC n. 491 del 4 agosto 2000) 


TITOLARE AIC: SEFARMA S.R.L., con sede legale e domicilio fiscale in PESCHERTA\ BORROMEO - 
«MILANO (MI), VIA WALTER TOBAGI, 8, CAP 20068, Italia, Codice Fiscale 12121530153. 


CONFEZIONI AUTORIZZATE, N.RI AIC E CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 
10, DELLA LEGGE N. 537/1993: 


Confezione: 100 MG 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034623064/M (in base 10) 110MLS (in base 32) 


Confezione: 100 MG 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034623203/M (in base 10) 110MR3 (in base 32) 


Confezione: 100 MG 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINTO/PVC 

AIC n° 034623342/M (in base 10) 110MVG (in base 32) 

Forma Farmaceutica: capsule rigide 

Classificazione ai sensi della L537/93; legge 662/97 e Delibera CIPE 30 gennaio 1997: art.29 
della Legge 23 dicembre 1999 n.488: Classe A nota.66/: TI prezzo massimo di cessione al Servizio 
Sanitario Nazionale derivante dalla contrattazione\dell'azienda è stabilito in L. 32.303 (prezzo 
ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico-definito in base alle quote di spettanza alla 
distribuzione di cui allo schema allegato alla’ Delibera CIPE richiamata è di L.53.300 (IVA 
inclusa). Modalità di prescrizione ai sensi del DL539/92: Ricetta Ripetibile. 

COMPOSIZIONE: 1CAPSULA 

Principio Attivo: CELECOXIB 100 MG | | 
Eccipienti: LATTOSIO MONOIDRATO<14977 MG: SODIO LAURIL SOLFATO 8,1 MG; POVIDONE K 30 
6,8 MG: CROSCARMELLOSA SODICA.2,7 MG: MAGNESIO STEARATO 2,7 MG: 

Componenti l'involucro gelatinoso GELATINA, DIOSSIDO DI TITANIO E171, 

l'inchiostro contiene: INDIGOTINA/E132 


Confezione: 200 MG 20 CAPSULE'RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034623746/M (in base)10) 110N82 (in base 32) 


Confezione: 200 MG 20-CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVCTRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034623468/M (in base 10) 110MZD (in base 32) 


Gli 
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Confezione: 200 MG 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 

AIC n° 034623607/M (in base 10) 110N3R (in base 32) 

Forma Farmaceutica: capsule rigide 

Classificazione ai sensi della L537/93; legge 662/97 e Delibera CIPE 30 gennaio 1997; art.29 
della Legge 23 dicembre 1999 n.488: Classe A nota 66: Il prezzo massimo di cessione al Servizio 
Sanitario Nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 32.303 (prezzo 
ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla 
distribuzione di cui allo schema allegato alla Delibera CIPE richiamata è di L.53.300 (IVA 
inclusa). Modalità di prescrizione ai sensi del DL539/92: Ricetta Ripetibile. 

COMPOSIZIONE: 1CAPSULA — 

Principio Attivo: CELECOXIB 200 MG 

Eccipienti: LATTOSIO MONOIDRATO 49,8 MG; SODIO LAURIL SOLFATO;8,1 MG; POVIDONE K 30 6,7 
8 MG; CROSCARMELLOSA SODICA 2,7 MG; MAGNESIO STEARATO 27 MG; 

Componenti l'involucro gelatinoso GELATINA, DIOSSIDO DI TITANIO.E171, 

l'inchiostro contiene: OSSIDO DI FERRO GIALLO E172 


Il prezzo così fissato resta valido per un anno a decorrere dalla‘data di pubblicazione del presente decreto 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dovrà comunque essere rivisto nel caso in cui il volume 
di vendite dell'intero principio attivo superi 67,1 miliardi di fatturato calcolato sul prezzo al pubblico sul ed 
è comunque soggetto alla verifica dell'accordo sottoscritto dall'azienda. 


Sono altresì autorizzate le seguenti confezioni con medesima composizione ed officine. 
Classificazione ai sensi della L. 537/93; legge 662/97 e Delibera CIPE 30 gennaio 1997; art. 29 
della legge 23 dicembre 1999 n. 488 Classe C; Modalità di prescrizione ai sensi del DL 539/92: 
Ricetta Ripetibile. 


Confezione: 100 MG 2 CAPSULE RIGIDE IN'BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034623013/M (in base 10) 110MK5 (in base 32) 


Confezione: 100 MG 6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034623025/M (in base 10)AL1OMKK (in base 32) 


Confezione: 100 MG 10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034623037/M (inbase 10) 110MKX (in base 32) 


Confezione: 100 MG 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034623049/M (in base 10) 110ML9 (in base 32) 


Confezione: 100)Mò 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034623052/M (in base 10) 110MLD (in base 32) 


Confezione:.100 MG 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n2_034623076/M (in base 10) 110MMA (in base 32) 


ro 
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Confezione: 100 MG 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034623088/M (in base 10) 110MMJ (in base 32) 


Confezione: 100 MG 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034623090/M (in base 10) 110MML (in base 32) 


Confezione: 100 MG 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034623102/M (in base 10) 110MMY (in base 32) 


Confezione: 100 MG 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034623114/M (in base 10) 110MNB (in base 32) 


Confezione: 100 MG 10X50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034623126/M (in base 10) 110MNQ (in base 32) 


Confezione: 100 MG 50X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034623138/M (in base 10) 110MP2 (in base 32) 


Confezione: 100 MG 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER.ALRUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034623140/M (in base 10) 110MP4 (in base 32) 


Confezione: 100 MG 2 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034623153/M (in base 10) 110MPK (in base 32) 


Confezione: 100 MG 6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034623165/M (in base 10) 110MPX (in base 32) 


Confezione: 100 MG 10 CAPSULE RIGIDE INBLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034623177/M (in base 10) 110MQ9 (in base 32) 


Confezione: 100 MG 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034623189/M (in base 10) 1MOMQP (in base 32) 


Confezione: 100 MG 30 CAPSULE»RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034623191/M (in base 10) 110MQR (in basè 32) 


Confezione: 100 MG 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034623215/Mx(in,base 10) 110MRH (in base 32) 


Confezione: 100 MG 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034623227/M (in base 10) 110MRV (in base 32) 


Confezione: 100 MG 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034623239/M (in base 10) 110MS7 (in base 32) 
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Confezione: 100 MG 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034623241/M (in base 10) 110MS9 (in base 32) 


Confezione: 100 MG 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/AGLAR 
AIC n° 034623254/M (in base 10) 110MSQ (in base 32) 


Confezione: 100 MG 10X50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPATO/ACLAR 
AIC n° 034623266/M (in base 10) 110MT2 (in base 32) 


Confezione: 100 MG 50X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034623278/M (in base 10) 11OMTG (in base 32) 


Confezione: 100 MG 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMENIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034623280/M (in base 10) 110MTJ (in base 32) 


Confezione: 100 MG 2 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034623292/M (in base 10) 110OMTW (in base 32) 


Confezione: 100 MG 6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034623304/M (in base 10) 110MU8 (in base 32) 


Confezione: 100 MG 10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034623316/M (in base 10) 110MUN (in bùse 32) 


Confezione: 100 MG 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034623328/M (in base 10) 110MVO(in base 32) 


Confezione: 100 MG 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034623330/M (in base 10){110MV2 (in base 32) 


Confezione: 100 MG 50 CAPSULE-RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034623355/M (in base 10) 110MVV (in base 32) 


Confezione: 100 MG 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034623367/M (in base 10) 110MW7 (in base 32) 


Confezione: 100 MG.100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034623379/M (in base 10) 110MWM (in base 32) 


Confezione: 100 MG 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034623381/M (in base 10) 110MWP (in base 32) _ 


Confezione: 100 MG 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC h°-034623393/M (in base 10) 110MXI (in base 32) 


Confezione: 100 MG 10X50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
ATC n° 034623405/M (in base 10) 11OMXF (in base 32) 
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Confezione: 100 MG 50X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034623417/M (in base 10) 110MXT (in base 32) 


Confezione: 100 MG 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034623429/M (in base 10) 110MY5 (in base 32) 


Confezione: 200 MG 2 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVCTRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034623431/M (in base 10) 110MY7 (in base 32) 


Confezione: 200 MG 6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVCTRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034623443/M (in base 10) 110MYM (in base 32) 


Confezione: 200 MG 10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVCTRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034623456/M (in base 10) 110MZO (in base 32) 


Confezione: 200 MG 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVCTRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034623470/M (in base 10) 110MZG (in base 32) 


Confezione: 200 MG 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLÙMINIO/PVCTRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034623482/M (in base 10) 110MZU (in base 32) 


Confezione: 200 MG 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVCTRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034623494/M (in base 10) 110N06 (in base 32) 


Confezione: 200 MG 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVCTRASPARENTE/ACLAR 
AIC n° 034623506/M (in base 10) 110NOL (if base 32) 


Confezione: 200 MG 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVCTRASPARENTE/ACLAF 
AIC n° 034623518/M (in base 10) 11ONOY (in base 32) 


Confezione: 200 MG 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVCTRASPARENTE/ACL 
AIC n° 034623520/M (in base 10) 110NI0 (in base 32) 


Confezione: 200 MG 10X30.CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVCTRASPARENTE/ACI 
AIC n° 034623532/M (imbase 10) 110NI1D (in base 32) 


Confezione: 200 MG10X50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVCTRASPARENTE/ACI 
AIC n° 034623544/M (in base 10) 110N1S (in base 32) 


Confezione: 200-MG 50X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVCTRASPARENTE/ACL; 
AIC n° 034623557/M (in base 10) 110N25 (in base 32) 


Confezione: 200 MG 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVCTRASPARENTE/ ACL 
AIC n° 034623569/M (in base 10) 110N2K (in base 32) 


Confezione: 200 MG 2 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ ACLAR 
AIC n° 034623571/M (in base 10) 110N2M (in base 32) 
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Confezione: 200 MG 6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034623583/M (in base 10) 110NZZ (in base 32) 


Confezione: 200 MG 10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ ACLAR 
AIC n° 034623595/M (in base 10) 110N3C (in base 32) 


Confezione: 200 MG 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034623619/M (in'base 10) 110N43 (in base 32) 


Confezione: 200 MG 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVG OPACO/ACLAR 
AIC n° 034623621/M (in base 10) 110N45 (in base 32) 


Confezione: 200 MG 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034623633/M (in base 10) 110N4K (in base 32) 


Confezione: 200 MG 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034623645/M (in base 10) 110N4X (in base 32) 


Confezione: 200 MG 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ADLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034623658/M (in base 10) 110N5B (in base 32) 


Confezione: 200 MG 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034623660/M (in base 10) 110N5D (in base 32) 


Confezione: 200 MG 10X30 CAPSULE RIGIDE/IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034623672/M (in base 10) 110N5S in base 32) 


Confezione: 200 MG 10X50 CAPSULECRIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034623684/M (in base 10) N (in base 32) 


Confezione: 200 MG 50X1 CAPSILE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034623696/M (in base.10) 110N6J (in base 32) 


Confezione: 200 MG 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR 
AIC n° 034623708/M (in'base 10) 110ON6W (in base 32) 


Confezione: 200 MG-2.CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034623710/M (in base 10) 110N6Y (in base 32) 


Confezione: 200 MG 6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034623722/M (in base 10) 110N7B (in base 32) 
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Confezione: 200 MG 10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034623734/M (in base 10) 110N7Q (in base 32) 


Confezione: 200 MG 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034623759/M (in base 10) 110N8H (in base 32) 


Confezione: 200 MG 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034623761/M (in base 10) 110NS8K (in base 32) 


Confezione: 200 MG 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034623773/M (in base 10) 110N8X (in base 32) 


Confezione: 200 MG 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVE 
AIC n° 034623785/M (in base 10) 110N99 (in base 32) 


Confezione: 200 MG 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034623797/M (in base 10) 110N9P (in base 32) 


Confezione: 200 MG 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034623809/M (in base 10) 110NBI (in base 32) 


Confezione: 200 MG 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034623811/M (in base 10) 110NB3 (in base 32) 


Confezione: 200 MG 10X50 CAPSULE RIGIDE(IN)BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034623823/M (in base 10) 110NBH (in base 32) 


Confezione: 200 MG 50X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC 
AIC n° 034623835/M (in base 10) 110NBV (in base 32) 


Confezione: 200 MG 100X1 CAPSULERIGIDE IN BLISTER ALL e 
AIC n° 034623847/M (in baseA40)v110NC7 (in base 32) 


PRODUZIONE 
Searle & Co Caguas Porto Rico 


CONFEZIONAMENTO 

Searle Division of Mohsanto plc Morpeth UK 
Monsanto France SA-Division Searle Evreux Francia 
Heinrich Mack Nachf Gmbh & Co Illertissen Germania 
Unipack Ltd Shotgate Wickford UK. 

Unipack Ltd Westhoughton UK 


CONTROLLO 
Searle Division of Monsanto plc Morpeth UK 
Heinrich Mack Nachf GmbH & Co Illertissen Germania 


INDICAZIONI TERAPEUTICHE: 
Trattamento sintomatico dell'osteoartrosi e dell'artrite reumatoide 


Decorrenza di efficacia del decreto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
00A12168 
Dr 
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Autorizzazione all’immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Avancort» 


(Estratto del decreto AIC/UAC n. 492 del 4 agosto 2000) 


TITOLARE AIC: 
Farmades S.p.A. 
Via di Tor Cervara 282 00155 Roma 


CONFEZIONI: 

EMULSIONE 0,1% TUBO 20 G 

AIC n. 028649085/M ca base 10) 0VBIMX (in base 32) 
Classe B 

Prezzo al pubblico £ 10.800 compresa IVA 


EMULSIONE 0,1% TUBO 50 G 
ATC n. 028649061/M (in base 10) 0UVC2P (in base 32) 
Classe C 

. Modalità di prescrizione: Ricetta Ripetibile 


Composizione riferita a: | 

1 g. di AVANCORT emulsione contiene 1 mg (pari allo 0,1%) di,60 - metilprednosolone aceponato 
Eccipienti trigliceridi a media catena, trigliceridi dell’acido\càprilico-caprico-stearico, poliossietilene-(2)- 
stearil alcool, poliossietilene- (21)-stearil alcool, alcool benzilico (12,5 mg/g), sodio edetato, glicerina, acqua 
depurata. 


«PRODUTTORE: 
Schering AG Berlino Germania 
Schering S.P.A. Via E. Schering 21 Segrate Milanò: 


INDICAZIONI TERAPEUTICHE: — | 

Eczema acuto esogerio (dermatite allergiéa dà contatto dermatite irritativi da contatto, eczema seborroico, 
eczema nummulare (microbico) eczema disidrosico, eczema Sole ed endogeno (dermatite atopica, 
neurodermite) da lieve a moderato. 


Decorrenza di efficacia del decreto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


00A12169 
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Autorizzazione all’immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zerella» 


(Estratto del decreto AIC/UAC n. 493 del 4 agosto 2000) 


TITOLARE AIC: 
Farmades S.p.A. 
Via di Tor Cervara 282 00155 Roma 


CONFEZIONI: 

“50” 4 SISTEMI TRANSDERMICI | 

AIC n. 034773010/N (in base 10). 11560L(in base 32) 
Classe A 

Prezzo al pubblico £ 20.000 compresa IVA 


“5012 SISTEMI TRANSDERMICI 
ATC n. 034773022/N (in base 10) 11560Y(in base n 
‘Classe C 


“100” 4 SISTEMI TRANSDERMICI 
AIC n. 034773034/N (in base 10) 1i361BGn base 39) 
Classe C 


“100” 12 SISTEMI TRANSDERMICI 

AIC n. 034773046/N ca base 10) 115610Q(in base 32) 
Classe C° 

Modalità di prescrizione: Ricetta non Ripetibile 


Composizione riferita a: 

ZERELLA 50 è un sistema di somministrazione tinsdistaica (cerotto) con una superificie di 12,5 centimetri 
quadrati che contiene 3,8 milligrammi di estradiolo (corrispondenti a 3 ,9 milligrammi di estradiolo emidrato) 
Eccipienti: etile oleato, isopropil miristato, glicerolo monolaurato. 

Il sistema adesivo è un copolimero acrilico, 

Film protettivo in poliestere. 


Composizione riferita a: ‘ 

ZERELLA 100 è un sistema di somministrazione transdermica (cerotto) con una supcnncie di 25 centimetri 
quadrati che contiene 7,6 milligrammi di estradiolo (corrispondenti a 7,8 milligrammi di‘estradiolo QIIGIAID) 
Eccipienti: etile oleato, isopropil miristato, glicerolo monolaurato. 

Il sistema adesivo è un copolimero àerilico. | 

Film protettivo in poliestere. 


PRODUTTORE: 
3M Pharmaceuticals Northfidge California USA 


CONTROLLO E CONFEZIONAMENTO 
Schering AG 13342 Berlino Germania. 


INDICAZIONI TERAPEUTICHE: 

Terapia sostitutiva èstrogena per pazienti affette da disturbi dovuti a menopausa naturale o chirurgicamente 
indotta (solo se\tonseguente a patologia non carcinomatosa), quali sintomi vasomotori (vampate di calore, 
sudorazione);tondizioni atrofiche (quali vaginite/vulvite atrofica e/o uretrite atrofica, trigonite) provocate da 
carente produzione estrogena endogena. 


Decorrefiza=di efficacia del decreto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


00A12170 


FRANCESCO NOCITA, redattore 
DOMENICO CORTESANI, direttore 
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore 


(3651467/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. 
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